TERESA Z GRUSZCZYNSKICH 


WARZENSKA 


przeżywszy lat 66, po krótkich cierpieniach zasnęła w Panu 
dnia 18 Lutego 1882 r. 


W nieutulonym żalu pozostałe dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku z domu pod L. 72 przy ulicy 
Starowiślnej, w Poniedziałek dnia 20 b. m. o godzinie 3ej po południu. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie, 


